
COMPAGNIA GENERALE Dl ELETTRICItA — Mod. 


( 

j 


C61 


TABEllA DEILE TENSION! E DELLE CORRENTI 
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I trasformalpri di MF sono taroli su 468 kHz. 


315. - MF: 468 KHz. - Consumo: 80 W. - Potenza: 3,5 W. - Ga 






















